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Verleende reguliere omgevingsvergunning Burg. J.G. Legroweg 98B te Eelde; 
het gedeeltelijk vervangen van het dak 

Locatie : Burg. J.G. Legroweg 98B te Eelde 
Omschrijving : het gedeeltelijk vervangen van het dak 
Verzonden : 6 augustus 2015 
Kenmerk : WABO-20150493 

Bezwaar: U kunt tot 6 weken na de datum van verzending bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift 
richten aan burgemeester en wethouders , postbus 5, 9480 AA Vries. U kunt tevens een voorlopige 
voorziening (schorsing) vragen aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling 
bestuursrecht Postbus 150 , 9700 AD Groningen. 
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